Dr MARIA 


CALCZYNSKA 


lekarz Wojewódzkiej Poradni Przeciwgruzliczej, b. starszy 
asystent Kliniki Ftizjatrycznej A. M. w Krakowie 


przeżywszy lat 56, po ciężkich i długich cierpieniach, opatrzona 
św. Sakramentami, zmarła dnia 3-go maja 1955 roku. 


Msza święta przy zwłokach odprawiona zostanie w sobotę 7 bm. o godz. 11 
przed poł. w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja 
do grobu. Na smutny obrzęd zapraszają w ciężkim żalu, pogrążeni: 

siostry i rodzina. 
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